(CAROLINE von GARAPICH, geb. Gfn WODZICKA, Lieutenant LADISLAUS von GARAPICH und 
Verwandte, geben hiemit Nachricht von dem Ableben ihrer innigstgeliebten Tochter (Schwester) 


Helena Maria Eleonore von Garapich 


Chornovizin der Gesellschaft des hist. Herzens Jesu, 


welche am 13. Mai 1899, im 23. Jahre ihres Alters und im ersten ihres Ordenslebens, im Kloster 
des hist. Herzens Jesu zu Riedenburg, mit den hist. Sterbesacramenten versehen, sanft verschieden ist. 


